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PART III 
Stores Purchase 


Last date and time of sale of tender form 
18 - 12 -2012, 2 p. m . 

Last date and time of receipt of tender — 19 - 12 - 2012 , 


3 p. m . 


Technical Education Department 

SHORT TENDER NOTICE 
No . P4 /8033 /2012 /ECE . 

12th November 2012 . 
Sealed tenders are invited for the supply of Multi 
Media Projectors for use of Electronics and 
Communication Engineering Department of College of 
Engineering , Thiruvananthapuram . 

Tender No. — 06 /P4/2012/ECE . 

Item — Multimedia Projectors (Resolution 800 x 600 
SVGA Colour light output 2500 Lumens) — 10 Nos. 
Cost of tender form : 

Original — 630. 
Duplicate — 315 . 
By post (Original) · 670 . 


Date and time of opening of tender — 20 -12 - 2012 , 
11 a . m . 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non -refundable 


under any circumstances. The tender forms are not 
transferable . Cost of tender form is only acceptable by 
money order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of ` 100 and Earnest Money Deposit 1 % of the 
total cost of articles tendered . Tenders without agreement, 
tender form and Earnest Money Deposit will be rejected . 


തിരു വ ന ന്ത പുരം എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജില 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് 
വകുപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ മൾട്ടിമീഡിയ പ്രാജക്ടേഴ്സ് വിത 
രണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവ 
ച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Approximate Cost _ ° 10 ,00, 000 . 

The tenders should be superscribed as “ Tender 
No. P1 - 3656 / 12 /GECB due on 12 - 12 - 2012” and addressed to 
the undersigned to reach here before 3 p . m . on 
13- 12 - 2012 . Late tenders will not be accepted . The tenders 
accepted will be opened at 11 a . m . on 14 - 12 -2012 in the 
presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted. Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of ` 1 ,561 
which is the price fixed for the same and which is 
non -refundable under any circumstances. The tender forms 
are not transferable. Sale of tender forms will be closed at 
2 p . m . on 12 - 12 - 2012 . Cheques, Stamps, Demand Drafts 
etc. will not be accepted towards the cost of form nor will 
forms be sent by V . P . P . Duplicate tender forms, if 
required will be issued at the rate of 780 per copy. 


ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവിവരവും - 06 / പി4/ 2012/ECE 
മൾട്ടി മീഡിയ പ്രാജക്ടർ - 10 എണ്ണം. റെസലൂഷൻ 800 x 600 
എസ്. വി . ജി . എ . കളർ ലൈറ്റ് ഔട്ട് പുട്ട് 2500 ലുമെൻസ് 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


ഒറിജിനൽ - 630. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 315 . 

തപാൽ വഴി- 670. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 18- 12- 2012, 2 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 19- 12 -2012, 3 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20 - 12- 2012, 
11 മണി. 

ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീക രിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരു വ ന ത പ രം - 16 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും 

100 വില യു ള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ പാഥ മിക 
കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടാ യി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . അ ല്ലാ ത്ത വ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിമുതൽ ആറുമാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


As per the tender condition the tenderer should 
send along with his tender an agreement executed and 
signed in Kerala Stamp Paper of value - 100 and EMD 
1 % of total cost of the articles tendered . Tenders without 
agreement and EMD will be rejected . 

Those who want the tender form by post should 
send - 100 by Money Order to the undersigned. Outside 
firms who desire to get KSP should send 
an additional amount of ` 160 along with the cost of 
tender form . 

List of Items with tender . 

തിരുവനന്തപുരം ബാർട്ടൺഹിൽ ഗവൺമെന്റ് 
- എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ എം . ടെക്. രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ 
ലാബിൽ സോഫ്റ്റ് വെയർ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി മുദ 
വച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 10 , 00, 000 . 
- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ പി1 / 3656 / 2012 തീയതി 12 - 12 - 2012 ഇവ രേഖപ്പെടുത്തി 
താഴെ ഒപ്പിട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് 13 - 12 -2012 -ാം തീയതി 3 മണിക്ക് 
മുമ്പ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 14 - 12 - 2012 -ാം തീയതി 
രാവിലെ 11 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ച ആളുകളുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ആധികാരികമായി തുറക്കുന്നതാണ്. 


College of Engineering , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


SHORT TENDER NOTICE 


No. P1 - 3656/ 2012 . 

12th November 2012. 
Sealed tenders are invited for the Purchase of 
Software for VLSI and embedded system Lab for M . Tech . 
2nd Semester Signal Processing Stream to Government 
Engineering College , Barton Hill , Thiruvananthapuram . 


- ദർഘാസുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ 1, 561 വില നൽകി 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 12 -12 - 2012 -ാം തീയതി. 
2 മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല, ചെക്ക്, ഡാറ്റ്, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് 
തുടങ്ങിയവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . വി . പി . പി. യായി ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ അയയ്ക്കു ന്നതല്ല . ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ഒരു പതിക്ക് 780 കൂടി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


- ദർഘാസ് നിയമം അനു സ രിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പി 
ക്കുമ്പോൾ ദർ ഘാ സി നോ ടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള 

കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രവും 1 % നിരതദ്രവ്യവും 
വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. സമ്മതപ്രതവും നിരതദ്രവ്യവും ഇല്ലാത്ത 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ തപാൽവഴി 
ആവശ്യമുള്ളവർ - 50 അ ധികമായി മണി ഓർഡർ 
പിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, 
ബാർട്ടൺ ഹിൽ, തിരുവനന്തപുരം എന്ന പേരിൽ 
അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കമ്പനിക്കാർക്ക് 
കേരള മുദ്രപ്രതം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം 160 കൂടി അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


അടങ്കൽ തുക - 1,35, 400 . 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില ; 

അസ്സൽ - 400 + വാറ്റ് 5 ശതമാനം. 

പകർപ്പ് - 200 + വാറ്റ് 5 ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 12 - 2012 , 3 മണി. 


Government Engineering College, 
Barton Hill, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Principal. 


SHORT TENDER NOTICE 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17- 12 - 2012, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറ ന്ന് പരി ശോ ധി ക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 12- 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി. 

വിലകൾ നിശ്ചിത മായി നില നിൽക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതി 31- 3 - 2013 . 
- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ തപാലിൽ ആവ ശ്യമു ള്ള വർ 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയോ ടൊപ്പം 35 അധികമായി മണി 
ഓർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി 10 - 12 - 2012 ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ 10 മണി 
മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ പോളിടെക്നിക് ഓഫീസിൽ 
നിന്നും നേരിട്ട് ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യു വാൻ പാടുള്ളത ല്ല . ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ് മുത ലാ യവ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം സാധനങ്ങളുടെ മൊത്തം വിലയുടെ 
ഒരു ശതമാനം നിര ത ദ വ്യവും - 100 വിലയുള്ള കേരള 
- മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട ഉടമ്പടിയും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഉട മ്പ ടിയും നിര ത ദ വ്യവും ഇല്ലാത്ത ദർഘാ സു കൾ 
നിരുപാധികം തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടു 
ത്തേണ്ടതാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


LIST OF EQUIPMENTS 


No. D -381/2012 (4). 

- 3rd December 2012. 
Sealed and competitive tenders are invited for the 
supply of Equipments and Tools for General Workshop of 
Government Polytechnic College, Vechoochira . 

Estimated Cost - 1, 35 ,400 . 
Last date and time of sale of tender — 15 - 12 -2012 , 3 p . m . 
Last date and time of receipt of tender — 17 - 12 -2012, 3 p. m . 
Date and time of opening of tender - 18- 12 -2012 , 2 p . m . 
Date upto which rates are to be firm — 31- 3 - 2013. 

Cost of tender forms including taxes for each tender 
is 400 + VAT 5 % for original and " 200 + VAT 5 % for 
duplicate . Those who want the same by Registered Post 
should send - 35 extra for each tender. Cheques and 
Demand Drafts will not be accepted towards the cost of 
tender forms. 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Government Polytechnic College, Vechoochira , 
Pathanamthitta District on cash remittance on all working 
days between 10 a . m . to 3 p . m . upto 13 - 12 - 2012 . Money 
Order as the cost of tender form will be accepted upto 
10 -12 -2012. Tender No. and date should be superscribed 
on envelop containing the tender. Tenderer should bond 
along with the tender as EMD of 1 % of the total cost of 
article tendered by way of DD in favour of the Principal , 
Government Polytechnic College , Vechoochira together with 
an agreement duly filled , signed and executed in Kerala 
Stamp Paper worth 100. Tenders without agreement, 
EMD will be rejected . Detailed specification will be issued 
along with the tender forms. Tender forms are not 
transferable . 


Electric Arc Welding Machine with Transformer , 
Flexible Motor Grinder with Flexible Shaft, Gas Welding 
Set Gas Cutter Set etc . 


Government Polytechnic College, 
Vechoochira , 
Pathanamthitta -686 511 . 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER EXTENSION NOTICE 


- No. A1/1175/2012. 

| 19th November 2012 . 
Tenders are invited for the supply of Equipments to 
Computer Hardware Maintenance Department to 
Government Polytechnic College, Cherthala as per Tender 
No. A1/ 2/ 2012 -13 dated 19 - 11 - 2012 extended to 19 - 12 - 2012 . 

Estimated Amount " 4 ,55, 650 . 
Cost of tender form : 

Original - 1, 000 + 5 % VAT . 
Duplicate — 500 + 5 % VAT. 


വെച്ചുച്ചിറ സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ 
ജ ന റ ൽ വർക്ക് ഷോപ്പ് വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മാ യ 
ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിലേക്ക് മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 


Last date and time of sale of tender 
19 - 12 -2012 , 11 a. m . 


( 1) 


(2 ) 


(3) 


12 


External HDD — 500 Gb Usb 2 and USB 
3 interface 


5 Nos. 


13 


Internal Blue Ray writer — 10 x blue 
Ray RW 


2 , 


Last date and time of receipt of tender 
19 - 12 -2012 , 2 p . m . 

Date and time of opening of tender 
19- 12 -2012 , 3 p . m . 

ചേർത്തല ഗവ . പോളി ടെ ക് നിക്ക് കോളേജിലെ 
കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് വെയർ മെയിന്റ്നൻസ് ലാബിലേക്കുള്ള 
QoldOMBBU MOBAsmolm 33 osmo MMID 291/2 / 2012 - 13 
0900l 19 - 11- 2012 -bei osmo 19 - 12 - 2012 00 Brörello ? 
ച്ചിരിക്കുന്നു . 

Brosa08 MA - 4,55,650. 


14 


Ethernet Switch — 24 Port switch 10 / 100 
Mbps ethernet , 10 Base — T 100 base 8 TX 

and 100 base — T Universal, UTP cable 
recognition for straight-through OR 
Cross over cables (MD /MDI-X ) 


2 


, 


15 


Wirless router — DIR -615 - wirless N router 


2 , 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


16 


Wirless network card — 10 / 100 Mbps 
wirless Network Card 


10 , 


17 


UTP cable — CAT 6E 


600 mtr . 


com08 1,000 + 5 % vlog . 

Baby - 500 + 5 % uoğ . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
19 - 12 - 2012 , 11 em . 


18 


Crimping Tool — Crimping Tool for 
RJ 11 and RJ 45 


10 Nos. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MOON1019 - 12 - 2012 , 2. eml. 


19 


Punch down Tool — Punching tools for 
LAN 


ദർഘാസുകൾ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്ന തീയതിയും 
mowo 19 - 12 -2012, 3 om . 


5 , 
10 


20 
21 


Screw Driver Set — Screw Driver Set 
UTP Cable Tester - Network Cable Tester 
RJ 45 and USB 


LIST OF ITEMS 


SI. 


22 


RJ 45 — UTP Cable Tester 


No . 


Name of Item with 

Specification 


Quantity 
Required 


23 


(1) 


(2 ) 


(3) 


Presenter for Laptop - Presenter for Laptop 
with Laser Pointer and carry case 


1. 


Router — CLSCO 1941 router with WIC 
Card + Cable 


Web Camera — Web Camera 1. 3 Megapixel 
or more 


1 No. 


2 


Layer 2 Manageable Switch - Linksys 
SRW 24 


Access Point — 10 / 100 Mbps Wireless 
Access point 


1 


, 


Vacuum Cleaner — 230 V / 1200 W 


1 No. 


3 


Printer Trainer Kit — Trainer Kit for dot 
matrix printer 132 columns 


1 , 


10 Nos. 


27 
28 


Key Board — USB Key Board 
Optical Mouse - Optical mouse USB 


4 


Micro Processor — AMD athlon 11x 2260 
3 .2 Ghz , 45 Nm 


10 , 


10 Nos. 


Government Polytechnic College , 
Cherthala . 


(Sd .) 
Principal. 


5 
6 
7 


Mother Board — 880 GB plus Am 3 socket 
Memory — 2GB DD R3- 1333 Zion 
Hard Disk - WD 500 GB SATA 


SHORT TENDER EXTENSION NOTICES 


8 


Optical Drive — SATA 22 x DVD writer 


9 


ATX cabinet — Cabinet with 400 W 
SMPS 


(1) 
No. D1/ 3062 /2012 . 

30th October 2012 . 
Sealed tenders are invited for the supply of Voltage 
Stabilizers for the use in Mechanical Engineering 
Department of Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
Kottayam . 

Estimate Cost — 30 ,000 . 


10 


Moniter - 17 " TFT 


11 


External DVD RW — 22 > External DVD 
writer 


5 , 


Cost of tender form ( Including taxes) : 

Original — 315. 

Duplicate — 158. 
Last date and time for sale of tender form 
20-12- 2012, 3 p. m . 

| Last date and time of receipt of tender - 21- 12- 2012 , 
11 a. m . 


Date and time of opening of tender - 21 - 12 - 2012 , 
2 p . m . 

Those who want tender forms by Registered Post 
should send 35 extra for each tender besides the cost 
of tender forms by money order to the undersigned which 
should be received on or before 6 -12- 2012. 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology, 
Vellor P . O ., Pampady , Kottayam -686 501 on a cash 
remittance as above or by money order on all working 
days between 10 a . m . to 3 p . m . The tender should be 
superscribed as Tender No . and date . Cheque , Postage 
Stamps , Drafts , Postal Order etc . will not be accepted 
towards the cost of the tender forms. The tender forms 
are not transferable . 

As per the tender condition the tenderer should send 
along with this tender with an agreement executed duly 
signed in Kerala Stamp Paper of value of ` 100 and 
EMD 1 % of total cost of the articles tendered by way of 
DD in favour of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology, Kottayam . Tender without agreement and 
EMD will be rejected and detailed specification will be 
issued along with the tender forms. 

കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ടെക്നോളജി 
യിലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് 

വോൾട്ടേജ് സെബി ല സ റു കൾ നൽകു ന്ന തി ലേക്ക് 
താൽപര്യമുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


No. D1/3642/ 2012 . 

30th October 2012 . 
Sealed tenders are invited for the supply of various 
equipments for the use in Civil Engineering Department of 
Rajiv Gandhi Institute of Technology , Kottayam . 

Estimate Cost - 2,00,000. 
Cost of tender form ( Including taxes) : 

Original - 420 . 

Duplicate — 210 . 
Last date and time for sale of tender form 
20-12 -2012, 3 p. m . 

| Last date and time of receipt of tender - 21 -12 -2012, 
11 a . m . 

| Date and time of opening of tender - 21- 12 -2012, 
- 2 p . m . 

Those who want tender forms by registered post 
should send 35 extra for each tender besides the cost 
of tender forms by money order to the undersigned which 
should be received on or before 6 - 12 - 2012 . 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology, 
Vellor P. O ., Pampady, Kottayam -686 501 on a cash 
remittance as above or by money order on all working 
days between 10 a. m . to 3 p . m . The tender should be 
superscribed as Tender No. and date . Cheque , Postage 
Stamps , Drafts , Postal Order etc. will not be accepted 
towards the cost of the tender forms. The tender forms 
are not transferable . 

As per the tender condition the tenderer should send 
along with this tender with an agreement executed duly 
signed in Kerala Stamp Paper of value of ` 100 and 
EMD 1 % of total cost of the articles tendered by way of 
DD in favour of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology , Kottayam . Tender without agreement and 
EMD will be rejected and detailed specification will be 
issued along with the tender forms. 


അടങ്കൽ തുക - 30, 000 . 


നിരതദ്രവ്യം - അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 %. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില (നികുതിയുൾപ്പെടെ); 


അസ്സൽ- = 315 . 


കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ടെക്നോളജി 
യിലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റി ലേക്ക് 
വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിലേക്ക് താൽപര്യമുള്ള 
കരാറുകാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


പകർപ്പ് - 158. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 20 - 12 - 2012, 3 മണി. 


അടങ്കൽ തുക 


2 , 00 ,000. 


നിരതദ്രവ്യം - അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 %. 


പൂരിപ്പിച്ച ദ ർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും -- 21 -12 -2012 , 11 മണി. 

ദർഘാസ് തുറന്നു പരി ശോ ധി ക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 21-12 - 2012, 2 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ - 420. 

പകർപ്പ് - 210. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 20 - 12 - 2012 , 3 മണി. 


വിശദവിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത്ഓഫീസിൽ നിന്നും 
അറിയാവുന്നതാണ്. 


പൂരി പ്പിച്ച ദർ ഘാ സ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 21- 12 - 2012, 11 മണി. 


അടങ്കൽ തുക - 70,000 . 


നിരതദ്രവ്യം - അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 %. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 


ദർഘാസ് തുറന്ന് പരി ശോ ധി ക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 21- 12- 2012 , 2 മണി. 

- വിശദ വി വ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഓഫീസിൽ 
നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. 


അസ്സൽ - 420. 


പകർപ്പ് - 210 . 


Rajiv Gandhi Institute of, 
Technology , Kottayam . 


( Sd .) 
Principal. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 17 - 12 -2012, 3 മണി. 


SHORT TENDER NOTICES 


( 1) 


- പൂരിപ്പിച്ച ദ ർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും 18 -12- 2012, 11 മണി. 

ദർഘാസ് തുറന്ന് പരി ശോ ധി ക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 12 - 2012, 2 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ 
- 35 അധിക മായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെയും 
വിലയോടൊപ്പം മണിയോർഡർ ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 28 - 11 - 2012 
ആയിരിക്കും. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 
വില എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, വെള്ളൂർ പി. ഒ., പാമ്പാടി, 

കോട്ടയം - 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
മുഖനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ 
10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 
പാടുള്ളതല്ല . ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, തപാൽ 
സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


No, D1/ 3723/ 2012 . 

30th October 2012. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Induction motor and Star delta starter for the use in 
Mechanical Engineering Department of Rajiv Gandhi 
Institute of Technology, Kottayam . 

Estimate Cost - 70, 000 . 
Cost of tender form (Including taxes) : 

Original — 420. 

Duplicate — 210 . 
Last date and time for sale of tender form 
17-12 - 2012 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender - 18 - 12 - 2012 , 
| 11 a . m . 

- Date and time of opening of tender - 18 - 12 - 2012 , 
2 p . m . 

Those who want tender forms by registered post 
should send 35 extra for each tender besides the cost 
of tender forms by money order to the undersigned which 
should be received on or before 28 - 11-2012 . 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
Vellor P. O ., Pampady , Kottayam -686 501 on a cash 
remittance as above or by money order on all working 
days between 10 a . m . to 3 p . m . The tender should be 
superscribed as Tender No . and date . Cheque, Postage 
Stamps , Drafts, Postal Order etc . will not be accepted 
towards the cost of the tender forms. The tender forms 
are not transferable . 

As per the tender condition the tenderer should send 
along with this tender with an agreement executed duly 
signed in Kerala Stamp Paper of value of ` 100 and 
EMD 1 % of total cost of the articles tendered by way of 
DD in favour of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology , Kottayam . Tender without agreement and 
EMD will be rejected and detailed specification will be 
issued along with the tender forms. 

- കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ടെക്നോളജി 
യിലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് 
ഇൻ ഡ ക്ഷൻ മോട്ടോറും സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റാ സ്റ്റാർട്ടറും 
നൽകു ന്ന തിലേക്ക് താൽപര്യമുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ആൾ ദർ ഘാ സി നോ ടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള കേര ള 
മുദ്രപത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രവും മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു 
ശതമാനം നിരതദ്രവ്യവും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ ഇല്ലാത്ത 
ദർഘാ സു കൾ നിരു പാ ധികം നിര സി ക്ക പ്പെടു ന്ന താ ണ്. 
ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


| No. D2/3628 / 2012/( CERD ). - 5th November 2012. 

Sealed tenders are invited for the supply of 
Equipments for Civil Engineering Department of Rajiv 
Gandhi Institute of Technology, Kottayam . 

Total cost - 46,000 . 
Cost of tender forms (including taxes ) : 

Original — 315 . 
- Duplicate - 158 . 

Last date and time for sale of tender form 
19 - 12 - 2012 , 3 p . m . 


- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിന് മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 
പാടു ള്ള ത ല്ല . ചെക്ക്, ഡാഫ് റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, 
തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ആൾ ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം 100 വില യുള്ള കേരള 
മുദ്രപത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രവും മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു 
ശതമാനം നിരതദ്രവ്യവും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ ഇല്ലാത്ത 
ദർഘാ സു കൾ നിരു പാ ധികം നിര സിക്ക പ്പെടു ന്ന താ ണ് . 
ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Rajiv Gandhi Institute of 
Technology , Kottayam . 


(Sd.) 
Principal. 


Last date and time of receipt of tender — 20 - 12 -2012 , 
1 p . m . 

| Date and time of opening of tender - 20- 12 - 2012 , 
3 p . m . 

Those who want tender forms by registered post 
should send 35 extra for each tender besides the cost 
of tender forms by money order to the undersigned which 
should be received on or before 5 - 12- 2012 . 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
Vellor P. O ., Pampady, Kottayam - 686 501 on a cash 
remittance as above or by money order on all working 
days between 10 a. m . to 3 p . m . The tender should be 
superscribed as Tender No. and date . Cheque, Postage 
Stamps, Drafts, Postal Order etc . will not be accepted 
towards the cost of the tender forms. The tender forms 
are not transferable . 

As per the tender condition the tenderer should send 
along with this tender with an agreement executed duly 
signed in Kerala Stamp Paper of value of ` 100 and 
EMD 1 % of total cost of the articles tendered by way of 
DD in favour of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology, Kottayam . Tender without agreement and 
EMD will be rejected . Detailed specification will be issued 
along with the tender forms. 

- കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോ 
ളജിയിലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് 
ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിലേക്ക് താൽപര്യമുള്ള കരാറു 
കാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


TENDER DATE EXTENSION NOTICE 
No. B3 /1664/ 2012 . 

| 14th November 2012 . 
Sealed tenders are invited for the supply of 
equipments for Government Polytechnic College , 
Kottayam. 


DETAILS OF ITEMS 


- St. 
No. 


- (1) 


1 


അടങ്കൽ തുക - 46, 000 . 


2 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 315. 

പകർപ്പ് - 158. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 12 - 2012, 3 മണി. 


- പൂരിപ്പിച്ച ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 20 - 12 - 2012 , 1 മണി. 


Tender No. and Name of Quantity n 

Y Department 
Items with Specification ( Nos.) 
(2) 

(3) (4) 
04/ 2011 - 12 - Water cooler | 1 GPTC 
| 140 Liter/ Hour 

Kottayam 
02/2012 -13 
( 1) Dynamo meter type 

4 Electrical & 
wattmeter, 75V , 15A , UDF 

Electronics 
(2) Dynamo meter type 

wattmeter, 600/300V10/5A , 

UPF 
(3) Dynamo meter type 

4 
wattmeter, 600/300V10 / 5A , 

LPF 
(4) Rheostat, 290 ohm. 1.5A 
(5) Rheostat, 40 ohm . 10A 
( 6) Rheostat, 11.5 ohm. 10A 
( 7) Tachometer analog type 3 

(0 .10.000 ) rpm 
(8) Stop watch analog type (4) 4 
(9) Loading arrangement for 5 

use along with brake drum 
( 30 cm dia ) fitted in motor, 
having circular type 
weighing balance ( 100 Kg.) 

fitted on either ends 
( 10 ) Star/Delta starter for 440 V , 3 

3 phase , 5 H . P . Induction 
motor 


- ദ ർ ഘാസ് തുറന്ന് പരി ശോ ധി ക്കു ന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 20 - 12 - 2012 , 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ 
35 അധിക മായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെയും 
വിലയോടൊപ്പം മണിയോർഡർ ആയി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 5 - 12 - 2012 
ആയിരിക്കും. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 
വില എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ടെക്നോളജി, വെള്ളൂർ പി . ഒ ., പാമ്പാടി, 

കോട്ടയം- 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
മുഖനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിലും രാവിലെ 
10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


sent by V . P. P. Tender should be accompanied by an 
EMD of 1 % of the amount by DD drawn in favour of 
the Principal, Government Polytechnic College , Kottayam 
with an agreement in Kerala Stamp Paper worth - 100 . 
Details can be had from the Polytechnic Office . 


കോട്ടയം ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ 
താഴെ പറയുന്ന ലാബുകളിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങു 
ന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


3 


ഇനവിവരം 


Compound 
Designing 
Lab (Polymer ) 


കമ ടെണ്ടർ നമ്പരും 
നമ്പർ ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 


എണ്ണം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 


(1 ) 


- ( 2 ) 


| (3 ) 


( 4) 


Civil 
Engineering 


1 


(11) DOl Starter for 440 V, 4 

3 phase, 5 H .P. Induction 

motor 
(12) Auto star /Delta Starter for 2 

440 V, 3 phase, 5 H . P. 

Induction motor 
05/2012 - 13 
(1) Densimeter 

- 1 
(2) Laboratory Stirrer - 1 
(3) Melting Point Apparatus 3 
07/2012-13 _ 
(1) Plate form balance 
(2) Electronic balance | 1 
(3) Electronic Weighing balance 1 
(4 ) Slump Testing Apparatus 

(5) PH -Meter 
- 08/2012 -13 

(1) Optic bench 
(2) Screw Gauge 
(3) Vernier Calipers 
(4 ) Concurrent forces 

apparatus 
(5 ) Resonance column 
( 6) Boyle s law apparatus 
(7) U -tube 
(8 ) Concave mirror 

(9) Convex lens 
(10) Ohm s law apparatus 
(11) Tuning fork 


2 


Appiled 
Science 
Physics 


PAC - 48 , 000 for Sl. No . 1 ; - 1 , 90 , 750 for 
Sl. No . 2 ; - 1 , 86, 000 for Sl. No. 3 ; - 75, 000 for Sl. No. 4 
and " 1,03,350 for Sl. No. 5 . 

Cost of tender form — 350 + VAT for Sl. No. 1 
and 400 + VAT for others. 

Last date and time of issue of tender form 
14 -12 - 2012 , 11 a. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
14-12-2012, 12 noon . 


04 /2011-12 - വാട്ടർ കൂളർ 

1 ഗവൺമെന്റ് 
- 140 ലിറ്റർ മണിക്കൂർ 

പോളിടെക്നിക് 

കോളേജ് കോട്ടയം 
02 / 2012 - 13 
(1) ഡൈനാമൊ മീറ്റർ 

4 ഇലക്ട്രിക്കൽ 
റ്റെപ് വാട്ട്മീറ്റർ 

& 
75V, 15A , UDF 

ഇലക്ട്രോണിക്സസ് 
(2) ഡൈനാമൊ മീറ്റർ 

റ്റെപ് വാട്ട്മീറ്റർ 
600 / 300V, 10 / 5A , UPF 
( 3) ഡൈനാമൊ മീറ്റർ 

റ്റെപ് വാട്ട്മീറ്റർ 
600/300V, 10 /5A , LPF 
(4) റിയോസ്റ്റാറ്റ് 290 ഓം , 1.5A 5 
(5) റിയോസ്റ്റാറ്റ് 40 ഓം , 10A 
(6) റിയോസ്റ്റാറ്റ് 11.5 ഓം, 10A 5 
(7) റ്റാകോമീറ്റർ അനലോഗ് സ്റ്റെപ് 3 

(0. 10 . 000 ) rpm 
(8) സ്റ്റോപ്വാച് 

അനലോഗ് റ്റൈപ് (4) 
(9) ലോഡിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് 

ഫോർ യൂസ്എലോംഗ് 
വിത്ത് ബ്രേക്ക് ഡം 
( 30 സെ . മീ . ഡയമീറ്റർ) 
ഫിറ്റെഡ് ഇൻ മോട്ടോർ 
ഹാവിംഗ് സർക്കുലർ റ്റൈപ് 
വേയിംഗ് ബാലൻസ് (100 Kg,) 

ഫിറ്റെഡ്ഓൺ ഐതർ എൻഡ്സ് 
(10 ) സ്റ്റാർ/ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ ഫോർ 3 

440 V , 3 ഫേസ് , 5 H .P. 

ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ 
( 1 ) DOL സ്റ്റാർട്ടർ ഫോർ 

440 V , 3 ഫേസ് , 5 H .P. 

ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ 
( 12 ) ഓട്ടോ സ്റ്റാർ/ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ 2 

ഫോർ 440 V , 3 ഫേസ്, 
5 H.P. ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ 


Date and time of opening of tender — 15 - 12 -2012, 11 a. m 


Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government Polytechnic College , Kottayam , 
obtain the requisite tender form . Late tenders will not be 
accepted . Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance for the prices fixed for 
a form. Postage charge " 36 (for one form ). Cheques , 
Postage Stamps etc . will not be accepted nor the forms be 


- (1) 


(2) 


(3) 


(4) 


- 


1 


- 05 /2012 -13 
(1) ഡെൻസിമീറ്റർ 

1 കോമ്പൗണ്ട് 
(2) ലബോറട്ടറി സ്റ്റിറർ 

- 1 ഡിസൈനിംഗ് 
(3) മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് 

3 ലാബ് 

അപ്പാരറ്റസ് 
( പോളിമർ 

- 07/ 2012 - 13 
(1) പ്ലേറ്റ്ഫോം ബാലൻസ് 

സിവിൽ 
(2) ഇലക്ട്രോണിക് ബാലൻസ് 1 എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
(3) ഇലക്ട്രോണിക്സ് 

വേയിംഗ് ബാലൻസ് 
(4) സംമ്പ് റ്റെസിംഗ് അപ്പാരറ്റസ് 1 

(5) P. H . മീറ്റർ 
5 08/ 2012- 13 
(1) ഓപ്റ്റിക് ബെഞ്ച് 

അപ്ലേഡ് 
( 2) സ ഗേജ് 

സയൻസ് 
(3) വെർണിയർ കാലിപേർസ് 

ഫിസിക്സസ് 
(4) കൺകറന്റ് ഫോർസൈസ് 

അപ്പാരറ്റസ് 
(5) റെസണൻസ് കോളം 
(6) ബോയിലിസ് ലോ അപ്പാരറ്റസ് 20 
(7) യൂ ട്യൂബ് 
(8) കോൺകേവ് മിറർ 
(9) കോൺവെക്സ് ലെൻസ് 
( 10 ) ഓംസ് ലോ അപ്പാരറ്റസ് 
( 11) ഗ്രൂണിംഗ് ഫോർക്ക് 


SHORT TENDER NOTICE 
No , D2/ 7856/2012. 

7th November 2012 . 
Sealed tenders are invited for the supply of equip 
ments for Civil (GE ) Engineering Department of Govern 
ment Engineering College , Thrissur. 

Tenders should be superscribed as “ Tender 
No . D2/ 57 /2012 -13 for the supply of equipments for 
Civil Engineering Department of this College and ad 
dressed to Principal, Government Engineering College , 
Thrissur, Kerala. The last date for the receipt of tender 
is 14 - 12 - 2012 , 2 p . m . The tenders will be opened at 
11 a . m . on 15 - 12 - 2012 , in the presence of such 
tenderers or their authorised representatives who may be 
present at that time. 

Intending tenderers may obtain the requisite tender 
form from Principal, Government Engineering College , 
Thrissur, on cash remittance of ` 1 , 470 + Postal 
Charge . Tender forms are not transferable. Sale of tender 
forms will be closed on 14 - 12 -2012 at 12 Noon . Late ten 
ders will not be accepted . Application for the tender form 
should be accompanied by cash remittance , the price as 
per fixed for a form . 

Cost of tender forms should be remitted in cash or 
by Money Order - 1 ,470 + Postal Charge. Cheques, Post 
age Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
the forms nor the forms will be sent by VPP. 

Tenders should be accompanied by EMD of 1 % of 
the amount by DD drawn in favour of the Principal, Gov 
ernment Engineering College , Thrissur with an agreement 
in Kerala Stamp Paper worth : 100 . Details can be had 
from the Governemnt Engineering 
College Office. 


Government Engineering College, 
Thrissur. 


| ( Sd.) 
Principal. 


SHORT TENDER EXTENSION NOTICE 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

കമ ന മ്പർ 1 - ന് 350 + വാറ്റ്, മറ്റു ള്ള വയ് ക്ക് 
400 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിത ര ണം ചെയ്യുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 14- 12 -2012, 11 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 14 - 12 - 2012 , 12 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
15 - 12 - 2012 , 11 മണി. 

അടങ്കൽ തുക കമനമ്പർ 1 - ന് 48 ,000 ; ക്രമനമ്പർ 
2 - ന് 1, 90 , 000 ; കമ ന മ്പർ 3 - ന് 1, 8 6 , 000 ; 
ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 75,000; ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 1, 03 ,350. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്ക്, പോസ്റ്റൽ 
ഓർഡർ എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം 
വി . പി . പി. ആയി അയക്കുന്നതല്ല . ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം വിലയുടെ 
1 % വരുന്ന തുകയുടെ ഡി . ഡി . പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, കോട്ടയം എന്ന പേർക്ക് കരുതൽ 
ധനമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതും 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ കരാർ 
ഉറപ്പിക്കേണ്ടതു മാണ്. ടെണ്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ 
സർക്കാർ നിയമങ്ങളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


No. 3/2012-13. 

12th November 2012. 
Sealed tenders are invited for the supply of Various 
Equipments and Instruments to Electrical Department to 
Government Polytechnic College, Perinthalmanna. 

Estimate Cost - 2,65 ,500. 
E . M . D . _ 1 %. 
Cost of tender form (including tax ): 

Original - 600 + 30 = 630 . 

Duplicate = 300 + 15 = 315 , 
Due date and time for sale of tender form 
11-12 -2012 , 3 p. m . 


( Sd.) 


Govt. Polytechnic College, 
Kottayam. 


Due date and time for receipt of tender form 
14 -12- 2012 , 11.30 a. m . 


Principal. 


Date and time of opening of tender - 15 -12 - 2012 , 

E . M . D – 1 % . 
10 a . m . 

Cost of Bidding Document (including VAT ): 
- Address Principal , Government Polytechnic College , 

Direct _ 4,160 . 
Perinthalmanna, Angadippuram P. O ., Malappuram District . 

By Post — 4 ,310 
The tender forms are available from the Office either 
in person or by post. Postal Charge - 40 is to be paid 

Due date & time of tender — 20 - 12 -2012 at 11 a. m . 
extra in case the tender is required by post . 

Opening date and time of tender — 20 -12- 2012 at 1.30 p. m . 
The cover containing tender form should bear the 

The Bids should be superscribed as Bid 
name of the tender, tender number, due date , from address 

No. TEQIP II /KL /KL1G02/ 34 due on 20 - 12 -2012 at 1.30 p . m . 
etc. The cost of tender form will be accepted directly at 

and addressed to the Principal, TEQIP Office , Govt. 
Office or through Money Order only. 

Engineering College , Kozhikode to reach him before 
- പെരിന്തൽമണ്ണ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ 

20 -12 -2012 at 11 a. m . 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗത്തിലേക്ക് വിവിധയിനം ഉപകരണങ്ങളും 
ഇൻ സ്ടു മെന്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്ര പതിച്ച 

Interested Bidders may obtain further information on 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

purchase of bid documents, time table for issue of bids 

and submission , cost of bid and methods of payments , 
അടങ്കൽ തുക - 2,65,500. 

bid security and pre bid meeting, from TEQIP Office , 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

Govt. Engineering College , Kozhikode, Kerala, India 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി അടക്കം): 

(Phone No. 0495 2386222 ) or visit TEQIP link under the 
ഒറിജിനൽ - 600 + 30 = 630 . 

College website www . geckkd . ac . in . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 300 + 15 = 315. 

Govt. Engineering College , 

(Sd .) 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും Kozhikode. 

Principal. 
സമയവും - 11- 12 - 2012 , 3 മണി. 

TENDER NOTICE 
ദർ ഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 

[National Competitive Bidding (Goods)] 
സമയവും-- 14 - 12 -2012, 11 .30 മണി. 

No. TEQIP -II/KL /KL1G06 / 23/1. 15th November 2012 . 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 15 - 12- 2012 , 

Sealed tenders are invited for the Supply of stores 
10 മണി. 

required in this Institution under TEQIP programmes as 
- ദർഘാസുകൾ പിൻ സിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് detailed below. The envelop containing the tenders 
പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, പെരിന്തൽമണ്ണ , അങ്ങാടിപ്പുറം പി. ഒ., superscribed with the number, Name of Tender and due 
മലപ്പുറം ജില്ല , കേരള - 679 321 എന്ന വിലാസത്തിൽ തപാൽ date for the tender must be addressed to Principal, TEQIP 
വഴിയോ നേരിട്ടോ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് വില നേരിട്ട് Office, Government College of Engineering , Kannur, 
അല്ലെങ്കിൽ മണിയോർഡർ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 

| Parassinikkadavu P . 0 ., Kannur, Kerala- 670 563 . 
ദർ ഘാസുകൾ തപാലിൽ വേണമെന്നുള്ളവർ തപാൽ Tender Name - CNC Vertical Milling Machine. 
ചെലവായി 40 അധികമായി നൽകേണ്ടതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച 

Bid Document Sale end date — 19 - 12 - 2012 , 12 . 30 p . m . 
ദർഘാസുകൾ അടക്കം ചെയ്ത കവറിനുപുറത്ത് ദർഘാസിന്റെ 
നമ്പർ, പേര്, അവസാന തീയതി, മേൽവിലാസം മുതലായവ 

Bid Document Receipt end date — 19 - 12 - 2012 , 
രേഖപ്പെടുത്തി മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. | 1 . 30 p . m . 

Tender opening date — 19 - 12 - 2012, 2 . 30 p. m . 
Govt. Polytechnic College , 

(Sd .) 

Cost of the tender form is " 3 , 432 by cash and an 
Perinthalmanna . 

Principal. 

additional amount of ` 200 for postage if any. Belated 
| INVITATION FOR BIDS (IFB ) 

tenders will not be accepted . The tenders will be opened 

in the presence of such tenderers or their authorized 
No. TEQIP - IVKL/ KL1G02/34. 17th November 2012 . 

representatives who may be present at that time. The 
Sealed Bids are invited for the Supply of Package tender forms which are not accompanied by the 
items under the Technical Education Quality Improvement agreement in Kerala Stamp Paper worth - 100 and an 
Programme ( TEQIP ) Phase II project. 

Earnest Money Deposit of ` 50 ,000 offered will be 
- No. and name of Package - TEQIP - II/KL / KL1G02/34, 

rejected . Outside firms, who desire to be supplied with 

Kerala Stamp Paper should send an additional amount of 
Work Station /Computers . 

- 100 along with cost of tender form . The tender forms 


can be obtained from the under signed upto 12.30 p . The tenders should be superscribed No. D1/3055 /2012 
m . on 19 - 12 - 2012 by cash or by Money Order upto 3 p . and addressed to The Principal, Government Polytechnic 
m . on 10 - 12 - 2012 . Further details can be had from the Of College , Kannur-7 . Last date for receipt of tender is 
fice on working days or visit the Institute website extended to 17 -12 - 2012 at 2 p . m . and tenders will be 
www.gcek.ac.in . 

opened at 3 p . m . on 17 - 12 - 2012 in the presence of such 
കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 

of the tenderers or their authorized representatives who 
വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന may be present at that time. Late tenders will not be 
സാ ധ ന ങ്ങ ൾ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് മുദ്രവച്ച accepted . 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകളുടെ 

Intending tenderers may on application to 
പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ, ദർഘാസിന്റെ പേര്, ദർഘാസിന്റെ 

The Principal, Government Polytechnic College, Kannur 
അ വ സാന തീയതി എന്നി വ യോടു കൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, 

obtain the requisite tender forms on which tenders should 
ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പറശ്ശിനിക്കടവ്, 
കണ്ണൂർ, പി. ഒ., പിൻ - 670 563 എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിച്ചിരി 

be submitted . Application for the tender forms should be 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

accompanied by a cash remittance of 400 plus 

VAT 5 % which is the price fixed for a form /Set of forms 
- ദർഘാസിന്റെ പേര്- സി എൻ സി വെർട്ടിക്കൽ 

which is not refundable under any circumstances. The 
മില്ലിംഗ് മെഷിൻ. 

tender forms are not transferable. The sale of tender form 
- ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - will be closed at 11 a. m . on 17 - 12 -2012. Cheques , Postage 
19 - 12 - 2012, 12. 30 മണി. 

Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന തീയതിയും 

forms nor will be forms be sent as per V. P. P. Duplicate 
സമയവും 19 - 12 -2012 , 1.30 മണി. 

tender forms, if required will be issued at " 200 

plus VAT 5 % per copy . 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 19 - 12 - 2012 , 
2 . 30 മണി. 

- 1 % of EMD of the quoted amount and furnished 

Agreement ( Kerala Stamp Paper worth " 100 ) will also be 
- ദർഘാസുകളുടെ വില - 3,432 ആയിരിക്കും. തപാൽ 

submitted along with tenders . 
വഴി ലഭിക്കാൻ - 200 അധികമായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
അപൂർണ്ണവും വൈകിക്കിട്ടിയതുമായ ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 

കണ്ണൂർ സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ സിവിൽ 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സന്നിഹിതരാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ് 
യി രിക്കുന്ന ദർഘാസുകാരുടെയോ, അധികാരപ്പെടുത്തി - ലാബിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുവേണ്ടി മുദ്രവച്ച 
യിരിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്ന കവറിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
തായിരിക്കും. 50,000 നിരതദ്രവ്യവും 100 - ന്റെ കേരള 
സർക്കാരിന്റെമുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട ഉടമ്പടിയും ദർഘാസിന്റെ 

അടങ്കൽ തുക - 1,52,000 . 
കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തുള്ള ദർഘാസ് സീൽ ചെയ്തവയും കവറിനുപുറത്ത് ദർഘാസ് 
സ്ഥാപ ന ങ്ങൾ, ഉപ ക ര ണ ങ്ങൾ വിത രണം ചെയ്യു വാൻ 

നമ്പരും, തീയതിയും, മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബിലേക്ക് 
ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ദർഘാസ് വിലയ്ക്കുപുറമെ കേരള 

ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുവേണ്ടിഎന്നെഴുതിയവയു 
സർക്കാരിന്റെ മുദ്രപ്പത വിലയായ 100 കൂടി അടയ്ക്കേണ്ട 

മായിരിക്കണം. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
താണ്. ദർഘാസുകൾ 19 - 12 - 2012 പകൽ 12 .30 മണിവരെ 

17 -12 -2012 , 2 മണിവരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . അവ 17 -12 - 2012, 
നേരിട്ടും 10 - 12 - 2012 പകൽ 3 മണിവരെ മണിയോർഡർ 

3 മണിക്ക് ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച സന്നിഹിതരാകുന്നവരുടെ 
അയച്ചാൽ തപാൽ വഴിയും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസറിൽ 

- സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. വൈകിക്കിട്ടുന്ന 
നിന്നും ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . വിശദ വിവ ര ങ്ങ ൾ 
കോളേജ് ടെ കപ്പ്ഓഫീസിൽ നിന്നും കോളേജ് 

ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
വെബ്സൈറ്റായ www.gcek . ac.in . - ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാ സു കൾ പിൻ സിപ്പാൾ, സർക്കാർ 

പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, കണ്ണൂർ എന്ന വിലാസത്തിൽ 
TEQIP Office, 

ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 
Govt. College of Engineering, 

( Sd.) - ദർഘാസുകൾ ഫോറം ഒന്നിന് 400 + വാറ്റ് 5 % +തപാൽ 
Kannur. 

Principal. 

ചാർജ്ജ് ( മ ടക്കി കിട്ടാ ത്ത ത് ) കണ്ണൂർ സർക്കാർ 
TENDER EXTENSION NOTICE 

പോളിടെക്നിക്കിലെ ആഫീസിൽനിന്ന് 17 - 12 - 2012 രാവിലെ 

11 മണി വരെ നേരിട്ടോ, തപാൽ മാർഗ്ഗമോ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. 
No . D1/ 3055/ 2012 . 

21st November 2012 . 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില മണി ഓർഡർ ആയി മാത്രമേ 
Sealed tenders are invited for the supply for the 

സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ 
purchase of Equipments for Material Testing Lab of Civil 

- 200 + വാറ്റ് 5 % കോപ്പി ഒന്നിന് കൂടുതൽ നൽകേണ്ടതാണ്. 
Engineering Department of Government Polytechnic 

- ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 1 % നിരതദ്രവ്യവും 
College, Kannur. 

100 മൂല്യമുള്ള കേരള സർക്കാർ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ 
Estimate Cost - 1 ,52 , 000 . 

കരാറെഴുതി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


LIST OF ITEMS 
Name of Items/Specification Quantity 
Direct Shear Test Apparatus ; 

1 No . 
Conforming to IS 11229,2720 (part 13) 


Specimen size 60x60x25 mm, shear 

box assembly consists of halves of 
shear box 2 Nos. plane gripper plate 2 
Nos. perforated gripper plate 2 Nos. 
Porous stone 2 Nos. top loading pad 1 
No . base plate 1 No. shear box housing 
with 2 ball roller strip 1 No. specimen 
cutter 1 No. surcharge wt. to attain 
normal stress of 3 kg/sq .cm 1 set, 
( surcharge wt. consists of 0.05kg /sqcm 
4 Nos. 0 . 1kg/sqcm 1 Nos. 0 .2 kg/sqcm 
1 No. 0.5 kg/sqcm 3 Nos. 1kg/sqcm 
1 No. compression testing proving 
ring 2 kn ( 200kg ) capacity -1 No. dial 
guage 0 .25x0.01 mm 2 Nos. 


forms, if required will be issued at · 210 per copy. 

Those who want tender form by post should sent 
an additional amount of 27 towards the postal charge. 
Sale of tender forms will begin only after publication of 
this notification in the dailies . 

- കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ആന്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
വിഭാഗത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിലേക്കാവശ്യമായ യു . പി .എസ്. 
ബാറ്ററി വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്രണം ചെയ്ത 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 42,880 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
മുദ്രണം ചെയ്ത ദർ ഘാ സു കൾ പിൻ സിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ- 670 563 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 17 -12- 2012 - ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനും തീയതിക്കുമകം 
ലഭിക്കുന്ന മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 18 - 12 - 2012 - ന് 
രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ള അംഗീകൃത പ്രതിനിധി 
കളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ആ വ ശ്യ മുള്ള വ്യക്തികൾ| 
സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കോളേജ്, കണ്ണൂർ-670 563 എന്ന വിലാസത്തിൽ - 420 ( നികുതി 
അടക്കം) അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
ലഭി ക്കു ന്ന താണ്. തനിപകർപ്പ് ആവ ശ്യ മു ള്ള വർ 

210 ( നികുതി അടക്കം) അടച്ച് കൈപ്പറ്റാ വു ന്ന താണ്. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ചെക്ക് ഡി . ഡി ./ പോസ്റ്റേജ് 
സ്റ്റാമ്പ്/ ഐ . പി . ഒ . എന്നിവ മുഖേന അടയ്ക്കാവുന്നതല്ല . 
വി . പി . പി . അ നു വ ദ നീ യ മ ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ 
17 - 12 - 2012 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണിവരെ പണ മ ടച്ച് 
കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽ മാർഗ്ഗം ആവശ്യമുളളവർ 
- 27 തപാൽ ചാർജ്ജായി അധികം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ 
ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളു. 


Government Polytechnic College, 
Kannur. 


(Sd.) 
Principal. 


SHORT TENDER NOTICES 


(1 ) 


No. D2- 3316 /2012 . 


2nd November 2012 . 


- Sealed tenders are invited for the supply of UPS 
Battery for the use of Computer Lab of Electrical and 
Electronics Engineering to Government College of 
Engineering , Kannur. 


The tender should be superscribed No. D2/ 3316 /12 
and addressed to the Principal , Government College of 
Engineering, Kannur, P. O . Parassinikkadavu -670 563. 
Last date of receipt of tender is on 17 -12 -2012 at 4 p . m . 
and the tender will be opened at 11 a. m . on 18 - 12 -2012 in 
the presence of such of the tenderers or their authorised 
representatives who may be present at the time. Late 
tenders will not be accepted . 


No. D1- 3422/ 2012 . 


- 5th November 2012. 


Approximate Cost — 42 ,880 . 


E . M . D . — 1 % of the quoted rate . 

Intending tenderers may on application to 
the Principal , Government College of Engineering, 
Kannur, P . O . Parassinikkadavu -670 563 obtain the 
requisite tender forms on which tenders should be 
submitted . Application for the tender forms should be 
accompanied by a cash remittance of 420, which is 
the price fixed for a form /set of forms and which is not 
refundable under any circumstances. The tender forms 
are not transferable . Sale of tender forms will be closed at 
3 p . m . on 17 -12 - 2012 . Cheques, Postage Stamps, D . D ., 
I. P. O . etc . will not be accepted towards the cost of 
forms, nor will the forms be sent as per V . P. P. Duplicate 


Sealed tenders are invited for the supply of the 
following stores various equipments for Electronics and 
Communication Engineering Department to Government 
College of Engineering, Kannur . 

- The tender should be superscribed No. D1- 3422/2012 
and addressed to the Principal, Government College of 
Engineering, P. O . Parassinikkadavu , Kannur-670 563. Last 
date of receipt of tender is on 17 - 12 - 2012 at 4 p. m . and 
the tender will be opened at 11 a . m . on 18 - 12 -2012 in the 
presence of such of the tenderers or their authorised 
representatives who may be present at that time. Late 
tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to 
the Principal, Government College of Engineering , 
P. O . Parassinikkadavu , Kannur-670 563 obtain the requisite 
tender forms on which tenders should be submitted . 


(1) 


(2) 


( 3) 


(4 ) 


Skid type Measuring range: X -axis 1 
portable Surface minimum 17 mmz — Axis 
Roughness minimum 340 um Resolution / 
Tester 

Range 0.002um/25um, 0 . 02um/ 
360um or better 
Measuring : 4mN , 5um detector 
detector 
Skid force : 400mN or lesser 
Standards : ISO ,ANSI,VDA & 


JIS 


Application for the tender forms should be 
accompanied by a cash remittance of ` 840 ( Tax 
inclusive ) is the price fixed for a form /set of forms and 
which is not refundable under any circumstances. The 
tender forms are not transferable . Sale of tender forms will 
be closed at 3 p . m . on 17 - 12 - 2012 . Cheques, Postage 
Stamps, D . D ., I. P . O . etc. will not be accepted towards 
the cost of forms, not will the forms be sent V . P. P . 
Duplicate forms, if required will be issued at - 420 as per 
( Tax inclusive ). 

Those who want tender form by post should sent 
an additional amount of ` 27 towards the postal charge . 
Tender forms will be issued only after the same as 
published in the medias for vide publicity . 

കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ ആധുനിക 
ഉൽപാദന ലാബിലേക്കാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

മുദ്രണം ചെയ്ത ദ ർ ഘാ സു കൾ പിൻ സി പ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ-670 563 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 17 -12 - 2012 - ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനും തീയതിക്കുമകം 
ലഭിക്കുന്ന മുദ്രണം ചെയ്ത് ദർഘാസുകൾ 18 - 12 - 2012 - ന് 
രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ള അംഗീകൃത പ്രതിനിധി 
കളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ആ വ ശ്യ മുള്ള വ്യക്തികൾ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കോളേജ്, കണ്ണൂർ- 670 563 എന്ന വിലാസത്തിൽ " 840 ( നികുതി 
അടക്കം) അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
ലഭി ക്കു ന്ന താണ്. തനി പ്പ കർപ്പ് ആവ ശ്യ മു ള്ള വർ 
- 420 ( നികുതി അടക്കം) അടച്ച് കൈപ്പറ്റാ വു ന്ന താണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ചെക്ക്/ ഡി . ഡി./ പോസ്റ്റേജ് 
സ്റ്റാമ്പ് ഐ . പി . ഒ . എന്നിവ മുഖേന അടയ്ക്കാവുന്നതല്ല. 
വി . പി . പി . അ നു വ ദ നീ യ മ ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ 
17 - 12 - 2012 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണിവരെ പണ മ ടച്ച് 
കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽ മാർഗ്ഗം ആവശ്യമുള്ളവർ 
തപാൽ ചാർജ്ജായി 27 അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
മാധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ 
ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളു. 


Assessed 
profile : P. R ,DF & more 
Sampling : 0 .08 , 0.25,0 .8 & 
length 2 .5mm 
No. of 
parameters : RA , RZ , Rmax 
RK , Rx, HSC , Mr. 1, Mr2 , A1, 
A2 , Vo.tp . etc . 
(Minimum 35 parameters ) 


Minimum Memory Storage 30 
measurement data External 
Input/Output: USB I/F 
Digimatic output, Printer 
output, " 232 C Date has to 
be transferred to spread sheet, 
printer and memory card 
storage facility. Printer should 
be capable of printing / 
measurement condition / 
calculation results, calculation 
results for each sampling 
length, Assessed profile , BAC, 
Amplitude distribution curve / 
environmental setting 
information calibration 
specimen and standard 
accessories. One year 
Minimum Warranty , operation 
and reference manual. 


LIST OF ITEMS 


Item Name 


Specifications 


Qty. 


SI. 
No. 
(1) 


Government Engineering College, 
Kannur. 


( Sd.) 
Principal. 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Milling Tool 
Dynamometer 
with real time 
plotting 


SHORT RE - TENDER NOTICE 


No. D - 1306/2012. 


5th November 2012. 


Digital Multi component 1 
force indicator with 3 
independent display for 
XYZ axis indicator, strain 
gauge type , 500kg . force . 
Self centering vice 3 " to 
hold specimen Electronic 
Interface card built into the 
indicator with advanced 
menu driven software for 
display of values, real time 
plotting, storage and retrieval 
windows compatible . One 
year warranty and manual 


Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Equipments and Tools for Electrical and Mechanical 
Workshop to Government Polytechnic College , Kasaragod . 

The tenders should be superscribed Tender 
No. 03 /2012 - 13 for the supply of Equipments and Tools 
for Electrical and Mechanical Workshop and addressed to 


the Principal, Government Polytechnic College, 
Ka Sa ra g 0 d 

P. O . Periye -671 316 . The last date for receipt of tender is 
on 15 - 12 - 2012 at 11 a . m . The tenders will be opened at 
3 p . m . on the same day in the presence of such tenderers 
or their authorized representatives who may present at that 
time. 

Estimate Cost — 3,06 , 000 . 
EMD — 1 % of quoted Amount. 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government Polytechnic College , Kasaragod , 
P. O . Periye -671 316 , may obtain the requisite tender forms 
on which tenders should be submitted . Application for the 
tender form should be accompanied by a cash remittance 
of 630 which is the price fixed for the tender form . The 
tender forms are not transferable . The sale of the tender 
forms will be closed at 3 p . m . on 14 - 12 -2012 . Cheques, 
Drafts, Postal Orders etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms, nor the forms sent by VPP . Duplicate 
tender forms if required will be issued at a cost of 315 . 

Those who require the tender forms by post have to 
send a self addressed stamped for 36 envelope of size 
30x12 cm . after remitting the cost of tender form by 
Money Order . 


Office of the Principal , 
Government Polytechnic College, 
Kasaragod . 


(Sd .) 
Principal. 


